WikipediA 


Wikang Eyak 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 
Para sa emosyon, tingnan iyak . 

Ang Eyak ay isang wikang patay ng Estados Unidos . 



Eyak 


lyag 

Pagbigkas 

ipa: [?i:ja:q] 

Sinasalitang 

katutubo sa 

United States 

Rehiyon 

Cordova, Alaska 

Etnisidad 

Eyak 

Naglaho 

danuary 21, 2008, with the 

death of Marie Smith Jones 

Pamilyang 

Dene-Yeniseian? 

wika 

■ Na-Dene 


■ Athabaskan-Eyak 


- Eyak 

Sistema ng 
pagsulat 

Latin 

Mga 

kodigong pangwika 

ISO 639-3 

eya 


















Pre-eontaet distribution of Eyak 


PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahlnang ito ng 
mga simbolong pamponetlkong IPA sa Unieode. 




\Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Estados Unidos ay isang usbong . Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Eyak&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa " https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Eyak&oldid=1613805 " 


Huling pagbabago: 09:37, 3 Nobyembre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike ; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 
















